Adio, România: La fiecare 4 ore un 
român fuge din ţară din cauza PSD- 
PNL 
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La fiecare 4 ore, un român își ia rămas bun de la ţara sa, 
părăsind-o definitiv. Acest exod masiv reflectă o deziluzie și o 
disperăre provocată de o clasă politică care, de 34 de ani, pare 
să fi uitat de cei pe care jură că îi servește. 


Este tragic că pentru mulţi dintre compatrioții noștri, singura 
soluţie rămâne căutarea unei vieţi mai bune departe de casă. 


Clasa politică trebuie să înțeleagă că fiecare român care pleacă 


reprezintă un verdict clar al eșecului lor. Este timpul pentru o 
schimbare reală, nu doar pentru promisiuni în vânt. 
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